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Voorgesteld 21 april 2016 
De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

overwegende dat er voortdurende twijfels zijn over de effectiviteit en 
doelmatigheid van de nieuwe opzet van het bevolkingsonderzoek naar 
baarmoederhalskanker; 

verzoekt de regering, een pas op de plaats te maken met het baarmoeder- 
halskankeronderzoek nieuwe stijl en de uitkomst van de kosten-baten- 
analyse die momenteel wordt uitgevoerd af te wachten, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Van Gerven 
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